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नई दिल्ली , बुधवार, जून 12 , 2019 / ज्येष्ठ 22 , 1941 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2019 /JYAISTHA 22 , 1941 


उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 जून 2019 
का . आ . 1948( अ ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम ( 2) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो 
एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 


अनुसूची 


स्थापित तिथि 


द्द होने की तिथि 


क्रम | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और 
संख्या 

शीर्षक 


भारतीय मानक( कों ) 

जो कि रद्द होने है , 
अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
( 4 ) 


( 3) 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 101 (भाग 5/ अनुभाग 5 ) : 2019/ आई 

एस ओ 6272- 2 : 2011 
रोगन , वार्निश और संम्बधित उत्पादों के नमूने 
लेने और परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 5 यांत्रिक 
परीक्षण अनुभाग 5 संघटट प्रतिरोधिता 


2843 GI/ 2019 


( 1 ) 
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स्थापित तिथि 


द्द होने की तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और 

शीर्षक 


भारतीय मानक( कों ) 

जो कि रद्द होने है, 
अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


( 1) 


( 3) 


( 2 ) 
गतिशील छोटे परिच्छेदक युक्त वजन द्वारा 

आघात परीक्षण 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 3400 ( भाग 27 ) : 2019/ आई एस ओ 

1431-3 : 2017 
प्राकृतिक रबड़ की परीक्षण पद्धतियाँ भाग 27 
प्रयोगशाला परीक्षण चेम्बरों में ओजोनसद्रण ज्ञात 

करने के संदर्भ एवं वैकल्पिक पद्धतियाँ 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 7016 ( भाग 15) : 2019/ आई एस ओ 

5470 - 1 : 2016 
लेपित तथा उपचारित कपड़े की परीक्षण 
पद्धतियाँ भाग 15 टेबर अब्रेडर का प्रयोग करके 

अपघर्षण प्रतिरोध ज्ञात करना 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई ई ई 11073 

____ 10420 : 2012 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - व्यक्तिगत स्वास्थ्य 

उपकरण संचार भाग 10420 डिवाइस 
विशेषज्ञता - बॉडी कॉम्पजिशन विश्लेषक 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई ई ई 11073 

10421 : 2012 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - व्यक्तिगत स्वास्थ्य 

उपकरण संचार भाग 10421 डिवाइस 
विशेषज्ञता - पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मॉनीटर 

(पीक फ्लो ) 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ / आई ई ई ई 11073 

10425 : 2016 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - व्यक्तिगत स्वास्थ्य 
उपकरण संचार भाग 10425 डिवाइस 
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3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्थापित तिथि 


द्द होने की तिथि 


क्रम 
संख्या 


| स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और 

शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) 

जो कि रद्द होने है , 
अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4) 


( 5 ) 


( 2 ) 
विशेषज्ञता – ग्लूकोज मॉनीटर ( सी जी एम ) 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई ई ई 11073 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


10427 : 2018 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - व्यक्तिगत स्वास्थ्य 

उपकरण संचार भाग 10427 डिवाइस 
विशेषज्ञता - व्यक्तिगत स्वास्थ्य उपकरणों की 

पावर स्टेट्स मॉनीटर 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 12785 -1 : 

2009 
सूचना प्रौघोगिकी - अधिगम, शिक्षण एवं 
प्रशिक्षण – विषयवस्तु समवेष्टन भाग 1 सूचना 

मॉडल 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


9. 


आई एस/ आई एस ओ / आई ई सी 12785 -2 : 

2011 
सूचना प्रौघोगिकी - अधिगम, शिक्षण एवं 
प्रशिक्षण – विषयवस्तु समवेष्टन भाग 2 एक्स एम 

___ एल बाइंडिंग 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


10. 


आई एस 13450 ( भाग 2/ अनुभाग 36) : 
2019/ आई ई सी 60601 - 2- 36 : 2014 
चिकित्सीय विघुत उपस्कर भाग 2 बुनियादी 

सुरक्षा के लिए विशेष आवश्यकताऐ और 
आवश्यक कार्य निष्पादन अनुभाग 36 अतिरंजित 

प्रेरित लिथोट्रिप्स के लिए उपकरण 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


11. 


आई एस 17113 ( भाग 1) : 2019/ आई एस ओ 

16140- 1 : 2016 
खाघ श्रंखला की सूक्ष्मजैविकी - विधि सत्यापन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC.3 (ii )] 


स्थापित तिथि 


द्द होने की तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और 

शीर्षक 


भारतीय मानक( कों ) 

जो कि रद्द होने है , 
अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


( 3) 


( 2 ) 
भाग 1 शब्दावली 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


12. 


आई एस 17113 ( भाग 2 ) : 2019/ आई एस ओ 

16140- 2 : 2016 
खाघ श्रंखला की सूक्ष्मजैविकी - विधि सत्यापन 
भाग 2 किसी संदर्भ विधि के विरुद्ध वैकल्पिक 
( प्रोप्राइटरी ) तरीकों के सत्यापन के लिए 

प्रोटोकॉल 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17123 ( भाग 1) : 2019/ आई ई सी 

___ 61800- 1 : 1997 
समायोज्य गति विघुत चालन यंत्र भाग 1 
सामान्य अपेक्षाएं - निम्न वोल्टता समायोज्य गति 

डी . सी . चालकों के लिए रेटिंग विशिष्टि 


13 . 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


14 . 


आई एस 17123 (भाग 6) : 2019/ आई ई सी / टी 

आर 61800- 6 : 2003 
समायोज्य गति विघुत चालन यंत्र भाग 6 लोड 
ड्यूटी एवं करंट रेटिंग ज्ञात करने की मार्गदर्शिका 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


15 . 


आई एस 17144 ( भाग 2 ) : 2019/ आई एस ओ 

14577 - 2 : 2015 
धात्विक सामग्रियाँ - कठोरता एवं सामग्री 
मापदंडो हेतु मापयंत्रक दंतुरण परीक्षण भाग 2 
परीक्षण यंत्रों का सत्यापन एवं अंशशोधन 


आई एस 17144 (भाग 3) : 2019/ आई एस ओ 


3 जून 2019 


___ लागू नहीं 


लागू नहीं 


[ भाग II - खण्ड 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्थापित तिथि 


द्द होने की तिथि 


क्रम | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और 
संख्या 

शीर्षक 


भारतीय मानक( कों ) 

जो कि रद्द होने है , 
अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


( 2 ) 


( 3) 


16. 


14577 -3 : 2015 
धात्विक सामग्रियाँ - कठोरता एवं सामग्री 
मापदंडो हेतु मापयंत्रक दंतुरण परीक्षण भाग 3 

मानकीकृत ब्लॉको का अंशशोधन 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17. 


आई एस 17144 ( भाग 4) : 2019/ आई एस ओ 

14577 -4 : 2016 
धात्विक सामग्रियाँ - कठोरता एवं सामग्री 
मापदंडो हेतु मापयंत्रक दंतुरण परीक्षण भाग 4 

धात्विक एवं अधात्विक लेपन हेतु पद्धति 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


18. 


आई एस 17145 ( भाग 2 ) : 2019/ आई एस ओ । 

__ 12110- 2 : 2013 
धात्विक सामग्रियाँ - श्रान्ति परीक्षण – अस्थाई 
आयाम श्रान्ति परीक्षण भाग 2 चक्र गणना एवं 

सम्बंधित आंकड़ा न्यूनन पद्धति 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17146 (भाग 2) : 2019/ आई एस ओ | 

12004- 2 : 2008 
19. | 

धात्विक सामग्रियाँ - चादर एवं पट्टी - गठन 
परिसीमा वों का निर्धारण भाग 2 प्रयोगशाला 

में गठन – परिसीमा वों का निर्धारण 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


20 . 


आई एस 17148 (भाग 1 ) : 2019/ आई एस ओ 

12039 : 2001 
स्वचालित मापन प्रणालियों की प्रदर्शन 
विशेषताएँ भाग 1 स्थिर स्तोत्रों से उत्सर्जित 
कार्बन मोनोऑक्साइड , कार्बन डाइऑक्साइड 

और ऑक्सीजन 


आई एस 17150 : 2019 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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स्थापित तिथि 


द्द होने की तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और 

शीर्षक 


भारतीय मानक( कों ) 

जो कि रद्द होने है, 
अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


( 1 ) 


( 3) 


( 4) 


21. 


( 2 ) 
पाइप नेचुरल गैस ( पी एन जी ) के प्रयोग हेतु 

मिनी घरेलू पानी के हीटर - विशिष्टि 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17159 : 2019/ आई एस ओ 6605 : 

2017 
जलीय द्रव शक्ति - होज एवं होज एस्सेम्बली 

परीक्षण पद्धतियाँ 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17160 : 2019 / आई एस ओ 9298 : 

2017 
रबर मिश्रित सामग्री - जिंक ऑक्साइड - 

परीक्षण पद्धतियाँ 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


24. 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 19778 -1 : 

2015 
सूचना प्रौघोगिकी - अधिगम ,शिक्षण एवं 

प्रशिक्षण – सहयोगात्मक प्रौधोगिकी - 
सहयोगात्मक कार्यस्थल भाग 1 सहयोगात्म 

कार्यस्थल डाटा मॉडल 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


25. | 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 19778 - 2 : 

2015 
सूचना प्रौघोगिकी - अधिगम , शिक्षण एवं 
प्रशिक्षण - सहयोगात्मक प्रौधोगिकी - 
सहयोगात्मक कार्यस्थल भाग 2 सहयोगात्म 

परिवेश डाटा मॉडल 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


26. 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 19778 - 3 : 

2015 
सूचना प्रौघोगिकी - अधिगम ,शिक्षण एवं 

प्रशिक्षण - सहयोगात्मक प्रौघोगिकी - 
सहयोगात्मक कार्यस्थल भाग 3 सहयोगात्म समूह 


[ भाग II - खण्ड 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्थापित तिथि 


द्द होने की तिथि 


क्रम 
संख्या 


| स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और 

शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) 

जो कि रद्द होने है , 
अगर है, की संख्या वर्ष 
और शीर्षक 

| 


( 2 ) 


(3) 


( 5) 


डाटा मॉडल 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी / टी आर 29163 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


27 . 


4 : 2009 
सूचना प्रौधोगिकी - शेयरेबल कॉटेंट ऑब्जेक्ट 
रेफेरेंस मॉडल (SCORM®) 2004 - भाग 4 

अनुक्रमण और नेविगेशन संस्करण 1. 1 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई ई सी 60669- 2- 2 : 2006 
घरेलू और समान स्थायी विघुत संस्थापन के लिए 
स्विच भाग 2 विवरणात्मक अपेक्षाएँ अनुभाग 2 

रिमोट-कंट्रोल स्विच ( आर सी एस ) 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


29 . 


आई एस / आई ई सी 60998 - 1 : 2002 
| घरेलू और इसी तरह के कम वोल्टेज सर्किटो को 
जोड़ने के लिए उपकरण भाग 1 सामान्य 

आवश्यकताएँ 


3 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई ई सी 62246- 1- 1 : 2013 
रीड स्विच भाग 1 सजातीय विशिष्ट अनुभाग 1 

गुणता मुल्यांकन 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली , कोलकता, चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , 
हैदराबाद, जयपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis.in द्वारा 
इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[सन्दर्भ: पब/3/3/ 2019-20 ] 


सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC.3 (ii )] 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th June 2019 


S .O . 1948 ( E ). — In pursuance of sub- rule ( 2 ) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018 , the 
Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the second column 
of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the 
standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on 
the date indicated against them in the fifth column. 

SCHEDULE 
Sl. No. No, Year & Title of the Indian Standards 

Date of No . Year & Title Date of 
Established 

Establishment of the Indian Cancellation 

Standards to be 

Cancelled , if any 
( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 


3 June 2019 


NA 


NA 


IS 101 (Part 5/Sec 5 ) : 2019 /ISO 6272 -2 : 2011 

Methods of Sampling and Test for Paints , 
Varnishes and Related Products part 5 Mechanical 
Tests Section 5 Impact Resistance - Falling 

Weight Test, Small- Area Indenter 


3 June 2019 


NA 


NA 


IS 3400 (Part 27) : 2019 /ISO 1431- 3 : 2017 
Methods of Test for Vulcanized Rubbers Part 27 
Resistance to Ozone Cracking — Reference and 
Alternative Methods for Determining the Ozone 

Concentration in Laboratory Test Chambers 


3 June 2019 


ΝΑ 


| 


ΝΑ 


3 . 


IS 7016 (Part 15 ) : 2019 /ISO 5470 - 1 : 2016 
Methods of Test for Coated and Treated Fabrics 
Part 15 Determination of Abrasion Resistance 

Using Taber Abrader 


3 June 2019 


ΝΑ 


NA 


IS/ISO /IEEE 11073 - 10420 : 2012 
Health Informatics - Personal Health Device 
Communication Part 10420 Device Specialization 

- Body Composition Analyzer 


3 June 2019 


NA 


NA 


IS / ISO / IEEE 11073- 10421 : 2012 
Health Informatics – Personal Health Device 
Communication Part 10421 Device Specialization 

– Peak Expiratory Flow Monitor ( Peak Flow ) 


3 June 2019 


NA 


NA 


IS /ISO /IEEE 11073 - 10425 : 2016 
Health Informatics — Personal Health Device 
Communication Part 10425 Device Specialization 

- Continuous Glucose Monitor (CGM ) 


3 June 2019 


NA 


NA 


IS /ISO / IEEE 11073 - 10427 : 2018 
Health Informatics - Personal Health Device 
Communication Part 10427 Device Specialization 
– Power Status Monitor of Personal Health 

Devices 


[ TT IIOUS 3 ( ii) / 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sl. No . 


No, Year & Title of the Indian Standards 

Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No. Year & Title 

of the Indian 
Standards to be 
Cancelled , if any 


( 1 ) 


( 3 ) 
3 June 2019 


NA 


NA 


8 . 


( 2 ) 
IS /ISO /IEC 12785 -1 : 2009 
Information Technology – Learning, Education 
and Training - Content Packaging Part 1 

Information Model 


3 June 2019 


ΝΑ 


NA 


IS /ISO / IEC 12785 -2 : 2011 
Information Technology – Learning, Education 
and Training - Content Packaging Part 2 XML 

Binding 


3 June 2019 


NA 


NA 


10 . 


IS 13450 (Part 2 /Sec 36 ) : 2019 /IEC 60601-2 -36 : 

2014 
Medical Electrical Equipment Part 2 Particular 
Requirements for the Basic Safety and Essential 
Performance Section 36 Equipment for Extra 

Corporeally Induced Lithotripsy 


3 June 2019 


ΝΑ 


ΝΑ 


11. 


IS 17113 (Part 1) : 2019/ ISO 16140 - 1 : 2016 
Microbiology of the Food Chain - Method 

Validation Part 1 Vocabulary 


3 June 2019 


NA 


NA 


12 . 


IS 17113 (Part 2 ) : 2019 /ISO 16140 - 2 : 2016 

Microbiology of the Food Chain , Method 
Validation Part 2 Protocol for the Validation of 
Alternative (Proprietary ) Methods against a 

Reference Method 


3 June 2019 


NA 


NA 


13. 


IS 17123 (Part 1) : 2019/IEC 61800 - 1 : 1997 
Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems 

Part 1 General Requirements – Rating 
Specifications for Low Voltage Adjustable Speed 

d . c . Power Drive Systems 


3 June 2019 


NA 


ΝΑ 


14 . 


IS 17123 (Part 6 ) : 2019 /IEC / TR 61800 -6 : 2003 
Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems 
Part 6 Guide for Determination of Types of Load 

Duty and Corresponding Current Ratings 


3 June 2019 


ΝΑ 


NA 


15 . 


IS 17144 ( Part 2 ) : 2019 /ISO 14577 - 2 : 2015 
Metallic Materials — Instrumented Indentation 
Test for Hardness and Materials Parameters Part 2 
Verification and Calibration of TestingMachines 


3 June 2019 


ΝΑ 


| 


ΝΑ 


IS 17144 (Part 3) : 2019/ISO 14577 -3 : 2015 
Metallic Materials — Instrumented Indentation 
Test for Hardness and Materials Parameters Part 3 

Calibration of Reference Blocks 


16 . 


3 June 2019 


NA 


NA 


17. 


IS 17144 ( Part 4 ) : 2019 /ISO 14577 -4 : 2016 
Metallic Materials — Instrumented Indentation 
Test for Hardness and Materials Parameters Part 4 
Test Method for Metallic and Non -Metallic 

Coatings 
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Sl. No. 1 


No, Year & Title of the Indian Standards 

Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title 

of the Indian 
Standards to be 
Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


3 June 2019 


NA 


NA 


IS 17145 (Part 2 ) : 2019 /ISO 12110 -2 : 2013 
Metallic Materials – Fatigue Testing – Variable 
Amplitude Fatigue Testing Part 2 Cycle Counting 

and Related Data Reduction Methods 


18 . 


3 June 2019 


ΝΑ 


ΝΑ 


19. 


IS 17146 (Part 2 ) : 2019 /ISO 12004 - 2 : 2008 

Metallic Materials – Sheet and Strip – 
Determination of Forming-Limit Curves Part 2 
Determination of Forming- Limit Curves in the 

Laboratory 


3 June 2019 


NA 


NA 


20 . 


IS 17148 (Part 1) : 2019/ISO 12039 : 2001 

Performance Characteristics of Automated 
Measurement Systems Part 1 Carbon Monoxide, 
Carbon Dioxide and Oxygen From Stationary 

Sources 


3 June 2019 


NA 


NA 


IS 17150 : 2019 
Mini Domestic Water Heater for Use with Piped 

Natural Gas (PNG ) - Specification 


3 June 2019 


ΝΑ 


ΝΑ 


IS 17159 : 2019 /ISO 6605 : 2017 
Hydraulic Fluid Power — Hoses and Hose 

Assemblies – Test Methods 


3 June 2019 


NA 


NA 


IS 17160 : 2019/ ISO 9298 : 2017 
Rubber Compounding Ingredients — Zinc Oxide – 

TestMethods 


3 June 2019 


ΝΑ 


NA 


24 . 


IS /ISO /IEC 19778 -1 : 2015 
Information Technology – Learning , Education 
and Training – Collaborative Technology Part 1 

Collaborative Workplace Data Model 


3 June 2019 


NA 


NA 


25. 


IS / ISO /IEC 19778 - 2 : 2015 
Information Technology – Learning, Education 

and Training - Collaborative Technology – 
Collaborative Workplace Part 2 Collaborative 

Environment Data Model 


3 June 2019 


ΝΑΙ 


ΝΑ 


26 . 


IS /ISO /IEC 19778 - 3 : 2015 
Information Technology – Learning , Education 

and Training – Collaborative Technology – 
Collaborative Workplace Part 3 Collaborative 

Group Data Model 


3 June 2019 


ΝΑ 


NA 


27 . 


IS/ISO / IEC / TR 29163-4 : 2009 
Information Technology – Sharable Content 
Object Reference Model (SCORM® ) 2004 3rd 
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Sl. No . | 


No , Year & Title of the Indian Standards 

Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No. Year & Title 

of the Indian 
Standards to be 
Cancelled , if any 

( 4 ) 


( 1 ) 


| 


( 5 ) 


Edition Part 4 Sequencing and Navigation Version 

1 . 1 


3 June 2019 


NA 


NA 


28 . 


IS /IEC 60669- 2 - 2 : 2006 
Switches for Household and Similar Fixed 

Electrical Installations Part 2 Particular 
Requirements Section 2 Electromagnetic Remote 

Control Switches (RCS) 


3 June 2019 


NA 


NA 


IS /IEC 60998 - 1 : 2002 
Connecting Devices for Low - Voltage Circuits for 
Household and Similar Purpose Part 1 General 

Requirements 


30 . 


3 June 2019 


NA 


NA 


IS /IEC 62246 - 1 - 1 : 2013 
Reed Switches Part 1 Generic Specification 

Section 1 Quality Assessment 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards , Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi-110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna, Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 

[ Ref: PUB/ 3 / 3/2019 - 20 ] 


C .B . SINGH , Addl. Director General 


अधिसूचना 
नई दिल्ली 6 जून , 2019 


का . आ . 1949( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम ( 2) के अनुसरण में भारतीय मानक 
ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
| स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या स्थापित तिथि भारतीय मानक (कों ) जो कि रद्द । रद्द होने की तिथि 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


क्रम 


1. 


___ 4 जून 2019 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 19600 : 2014 
अनुपालन प्रबंधन प्रणाली – दिशानिर्देश 


4 जून 2019 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 26000 : 2010 
सामाजिक उत्तरदायित्व पर मार्गदर्शन 


लागू नहीं 
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इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग , नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , 

Gelats ,64 , ATTYS , 4CHT, TU TP Hilfe À fasta 3461689 I real alatAt http ://www .standardsbis . in GRT 
इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[Hae : 40 /3/3/2019-20] 


सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th June, 2019 
S. O . 1949 (E ). — In pursuance of sub -rule (2 ) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards 
Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of 
which are given in the second column of schedule hereto annexed has been established on the date 
indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any , which are given in the 
fourth column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated 
against them in the fifth column . 


SCHEDULE 


Si. 


No, Year & Title of the Indian Standards 

Established 


Date of 
Establishment 


No. 


No. Year & Title of 
the Indian Standards 
to be Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


4 June 2019 


ΝΑ 


NA 


IS /ISO 19600 : 2014 
Compliance Management Systems – 

Guidelines 


4 June 2019 


ΝΑ 


IS/ISO 26000 : 2010 
Guidance on Social Responsibility 


NA 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Delhi - 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Nagpur , Patna, Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis.in . 

[Ref : PUB /3/ 3/2019 -20 ] 
C .B . SINGH , Addl. Director General 
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